
— Onde medie. - M. F. 175 kc. - C. A. V. - 6A7 oscill.-modul.; 78 amplif. m. f.; 75 demodul.-c.a.v.; 41 
amplif. finale di potenza. - Scala parlante. - Presa per secondo altoparlante. - Potenza d’uscita: 2,5 watt. 













